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GLOBAL DIVERSIFIED SICAV 

Societe d'investissement a capital variable 
1, Place de Metz, L - 1930 Luxembourg 
B80775 

Extrait pour publication 

Nomination, renouvellement, fin de mandat des mandataires, des personnes 
chargees du controle des comptes et/ou du depositaire 


GLOBAL DIVERSIFIED SICAV a depose en date du 03/01/2017 aupres du registre de commerce et des societes, les 
informations suivantes : 

Administrateur / gerant 

Inscription 

GUILLAUME Paul 

Adresse 

Fonction 
Organe 

Duree du mandat 
Date de nomination 
Jusqu'a 


370, route de Longwy 

1940, Luxembourg, Luxembourg 

Administrateur 
Conseil d'Administration 

Determinee 

06/12/2016 

I'assemblee generate qui se tiendra en I'annee 2017 
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